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In nachstehender Arbeit ist versucht worden, 
ähnliche Focaleigenschaften, wie sie bei den Kegel- 
schnitten in der Ebene bekannt sind, auch für die. 
Krümmungscurven auf den Oberflächen zweiter Ordnung 
abzuleiten. 


Im ersten Kapitel ist für die Krümmungscurven 
der Mittelpunktsflächen zunächst gezeigt worden, dass 
die gebrochenen Focaldistanzen ihrer Punkte lineare 
Funktionen der x-Coordinate des betreffenden 
Punktes sind. Darauf sind einige Sätze über Summe 
oder Differenz dieser Focaldistanzen angeführt, und 
in einem dritten Satz die Directrixebeneneigenschaft 
der Curve ausgesprochen. Dann ist gezeigt worden, 
wie bei den Hauptschnitten der Flächen diese Eigen- 
schaften entweder auf die gewöhnlichen oder auf 
zusammengesetzte Focaleigenschaften der centrischen 
Kegelschnitte zurückgeführt werden können. 

Im zweiten Kapitel sind in ganz analoger Weise 
die Krümmungscurven auf den Paraboloiden und die 
Hauptschnitte dieser Flächen behandelt worden, 


Die in dieser Arbeit angewandten Sätze und 
Formeln sind entnommen aus dem Werke von Herrn 
Professor Dr. Staude: »Über die Focaleigenschaften 
der Flächen zweiter Ordnung« *) und aus einer Abhand- 
lung desselben Herrn Verfassers im 50. Bande von 
den »Mathematischen Annalen«, betitelt: »Die alge- 
braischen Grundlagen der Focaleigenschaften der 
Flächen zweiter Ordnung.« **) Die Bezeichnungsweise 
ist dieselbe, wie sie in der letzteren Arbeit gebraucht ist. 


*) Das Buch ist im Folgenden unter der Abkürzung „F“ 
eitirt. 
**) Im Folgenden unter der Abkürzung „M.A.* eitirt. 
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Kapitel I. 


Die Krümmungscurven des 
Ellipsoides und der Hyperboloide. 
| SER, 
Die Focaleigenschaften der centrischen Kegelschnitte. 


Die Gleichung 
(1) En 


stellt bei festem e und variablem a das System confo- 
caler Ellipsen und Hyperbeln dar. Man erhält für den 
speciellen Wert a=a, eine Ellipse und für a= a, eine 
Hyperbel, wenn | 

(2) = je,0) > dı > = 


Er an 


Man kann nun a,, a, als elliptische Coordinaten 
der Ebene auffassen, da durch jeden Punkt x, y der 
Ebene eine Ellipse a, und eine Hyperbel a, des confo- 
calen Systems geht. Wenn man nun die Gleichung 
(1), in die man nacheinander a, und a, für a gesetzt 
hat, nach x aufgelöst, so erhält man: 


"FIIR 0 
er I—1 , x<o 

Die Entfernungen r und r’ des laufenden Punktes 
der Ellipse aa von den Brennpunkten lassen sich dann 


ausdrücken durch die Gleichungen: *) 


ex 
= 4 — — 
a, 
ex 
"a4, 
dı 


Hieraus folgt zunächst 
(4) r+-r= 2a 


Man kann die Gleichungen auch in der Form 


schreiben: 
e = ) 
r= — — X 
a \e 
(5) 
1” ‚8 (* == X ) 
dı e 
oder 
e e 
EN a 
(6) r N, r = t 
wo also gesetzt ist: 
(7) u 


Für die beiden Brennstrahlen der Hyperbel hat 


ER eX 
el 3) re” N) 
= 3: er 


*) Vgl. Salmon-Fiedler, Kegelschnitte, 4. Aufl., S. 246. 


man: 


woraus folgt: 
(4) r— = — 2:3 


Die Gleichungen kann man auch schreiben: 


ee — 4)? ee ds? 
5) r = ( - x): r’ = ( = x) 
(0) 2; e 7 i RE e ir 
oder auch: 
e e 
(6) r=—t; tt’ = —t 
ds 2 


wo hier gesetzt ist: 


(7) t=e( 4x)t=el+x) 


& 


Die Gleichungen (5), die den Satz enthalten: 

l. Die Focaldistanzen eines Punktes der 
Ebene lassen sich darstellen als lineare 
Funktionen derx-Coordinate dieses Punktes 

Vereinigen in sich die in (4) und (6) ausge- 
sprochenen bekannten Eigenschaften: 

I. Bei der Ellipse ist die Summe und bei der 
Hyperbel, vom Vorzeichen abgesehen, die Differenz der 
Brennstrahlen gleich der Hauptaxenlänge der betref- 
fenden Curve 

und: 

III. Ellipse und Hyperbel haben je zwei feste 
Directrixen, und es ist das Verhältnis der Focaldistanzen 
eines Punktes der Curve zu dem Abstand dieses 
Punktes von derjenigen Directrix, die dem betreffenden 
Brennstrahl nach (7) zugeordnet ist, für die ganze 
Curve constant. 


8.2: 
Die gebrochenen Focaldistanzen 
bei den Mittetpunktsflächen zweiter Ordnung. 


Die Gleichung 


x y’ ZEILE, 
M a’ PTsrehge 


stellt bei festem d und e, und veränderlichem a das 
System confocaler Mittelpunktsflächen zweiter Ordnung 
dar. Man erhält für den speciellen Wert a=& ein 
Ellipsoid, für a=a, ein einschaliges und für a=a, ein 
zweischaliges Hyperboloid, wenn *) 
+» >a>e 
12) ed 
de 2>0 
Man kann a,, a,, a, als elliptische Coordinaten des 
Punktes x, y, z auffassen, da durch jeden Punkt des 
Raumes ein Ellipsoid a,, ein einschaliges Hyperboloid a, 
und: ein zweischaliges a, geht. Löst man nun die 
Gleichung (1), in die man nach einander a,, a,, a, für 
a gesetzt hat, nach x auf, so kommt: 


a 
(3) ge de 


Hier ist 


BE a 

un RT KO 
Ein Punkt x > 0° soll "im Folgenden immer "em 
rechter und und ein Punkt x <’ 0 ein linker Punkt 


des Raumes genannt werden, 


*) Vgl. „M. A.“ S. 414. 
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Bei den Öberflächen zweiter Ordnung treten an 
Stelle der direkten Focaldistanzen solche mit einem 
Knickpunkt. Sie werden folgendermassen definirt: *) 
(jest): 

Man verbinde zunächst einen Punkt P des Raumes 
mit einem beliebigen Punkt C der Focalellipse, deren 


2 2 
Gleichung n: - r a Wohn en. d?rist. 


Diesen Punkt C verbindet man wieder mit den 
Brennpunkten B, bezw. B,’‘ der Focalellipse. Dann 
sei r die Summe der absoluten Strecken PC und 
Gab zalsonr = PC Be undit’ = E'CB,’. 


Unter allen diesen geknickten Linien wähle man 
nun.die kürzester, =PC, B, bezw. r,‘=PC,‘B,‘ und 
aerlanesienn le Us Barbezw. Ta = RC,” B,t aus. 
Diese so erklärten kürzesten und längsten gebrochenen 
Entfernungen r,, T,‘, To, Ty‘ des Punktes P der Ober- 
fläche von den beiden festen Brennpunkten B, und 
Bo 
Punktes P. Zwischen diesen und den gewöhnlichen 
Coordinaten x, y, zZ besteht die Identität: *) 


‘nennt man die vier gebrochenen Focaldistanzen des 


2 2 7? 


en N 
De AN ETEEPE ans 


BIBE 42 (a? Be d’) (a? wii 6 | 5 


5 ie er 


x ja (ERROR) ” 


*) Vgl AaMSA 5.4000: 14014 
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Zwischen den gebrochenen Focaldistanzen und den 
elliptischen Coordinaten dagegen gelten die Bezie- 


hüungen =») 


Rn —n —n'=43 


BRHB 


(4) | 
I ee 
n—n'—Hı —p/>=0, 
Hier ist e=—-.1 für einen rechten una @ 2 


für einen linken Punkt. 


Statt der grössten gebrochenen Distanzen über die 


2 2 er 
Focalellipse S: = r — 1 wollen wir die kürzesten 


x? z 
a f2 


einführen. Sind’ dieses, und s,, spsist 


y—Ss' de 
Y—_ ode 


*, Auch für den Kegel zweiter Ordnung gilt nach 
Vorlesungen von Herrn Professor Dr. Staude eine solche 
Identität: 

2 2? 


2 
N CN ES . er 
ae ir + 3 we 7 


, / 
@?-+-y°--2% G — e?sin? ee) G — 0? sin? Ze) 
wo pP und p’ die. Winkel der laufenden Seitenlinie des Kegels 
gegen dessen Brennstrahlen sind. 


*#) Vol. „M. A# 8. 412 61231, 7u0d23. 410 G1.726; 
**#), Vgl. „M, A.“ S. 413 Anmerk., 


über die zu ihr conjugirte Focalhyperbel 
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Schreibt man ferner r, statt r, und r,’ statt r,‘, 
so erhält man für die vier kürzesten Focaldistanzen 
über Ellipse und Hyperbel, die zugleich stabile Gleich- 
gewichtslagen eines Fadens sind, durch Auflösen der 
Gleichung (4) die Werte: 


n=4 —ı —E; — € 
n— A — u Ey — € 
S—4d 4 a —cEı; —d 
S’— dı — a — ed; — d 


Si: 
Focaleigenschaften der Schnittcurve 
.von Ellipsoid und einschaligem Hyperboloid eines 


confocalen Systems. 


Der laufende Punkt des Raumes soll sich nur auf 
der Krümmungscurve bewegen, die durch den Schnitt 
eines Ellipsoids mit einem einschaligen Hyperboloid 
entsteht. Es sind also a, und a, Constanten, während 
man die dritte, noch veränderliche, elliptische Coordi- 
nate a, nach S 2 (3) ausdrücken kann durch: 


dex 
ed; = 
d, da 


Setzt man dies in die Werte für die 4 gebrochenen 
Focaldistanzen $ 2 (5) ein so kommt: 
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dex 
A, 2b 


na — ı 4 e— 


dex 


| 

| = — 9 —e— a 
(1) | dex 
| 


SS—-a+9: —d— SE 


dex 
dı da 


s”—-—a4 8 —d- 


Hieraus folgt der Satz: 


l. Die gebrochenen Focaldistanzen eines 
Punktes dieserKrümmungcurve sind lineare 
Funktionen der x-Coordinate dieses Punktes. 


Aus den Gleichungen (1) folgt durch Addition bezw. 
Subtraktion: 
nn S=r-4 5 —24 —e —d 
| HD — Ss = — s= —2%, ed 
(2 n + n’—= 24 — 2% — 2e 
Ss s,'—= 24 4 2% — 2d 
In Folge dieser Gleichungen hat man für die 
Summe und Differenzen der Focaldistanzen unserer 
Krümmungscurve folgende Sätze: 

II. a) Für jeden Punkt der Curve ist dieSumme zweier un- 
gleichseitiger ungleichnamiger gebrochenerFocaldistanzen 
gleich der Hauptaxenlänge des Ellipsoids vermehrt um die 
halbe Differenz seiner beiden Hauptbrennweiten. *) 

Il. b) Die Differenz zweier gleichseitiger ungleich- 
namiger Focaldistanzen ist, vom Vorzeichen abgesehen, 
gleich der Hauptaxenlänge des einschaligen Hyperboloids 


*) Vgl. „F.“ S. 89. 
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vermehrt um die halbe Summe seine beiden Haupt- 
brennweiten. *) ; 

II. c) Die Summe der beiden Focaldistanzen, ge- 
nommen über die Focalellipse ist gleich der Hauptaxen- 
länge des Ellipsoids vermindert um die Hauptaxenlänge 
des einschaligen Hyperboloids und vermehrt um 
ihre gemeinsame grössere Hauptbrennweite. Dagegen 
ist die Summe der Focaldistanzen genommen über die 
Focalhyperbel gleich der Hauptaxenlänge des Ellipsoids, 
vermehrt um die Hauptaxenlänge des einschaligen 
Hyperboloids und vermindert um ihre gemeinsame 
kleinere Hauptbrennweite. 

Jetzt soll gezeigt werden, dass die Curve ähnlich 
den Directrixen der Kegelschnitte, feste Directrix- 
ebenen besitzt. Zu diesem Zwecke schreibt man die 
Gleichungen (1) in der veränderten Form (3): 


[ de | &ı% DR 
Dieeae (da — & —-e)— X 
de 
— WEITER — |(f, — 
| el x) — x) 
de 24,4 
0 ee aa Ho + xl 
de 
— —.](f 
3) I a,a Ve ar 
\ der ul) 2,05 
So a ax! 
de 
a. (a — x) = I(f, — X) 
de | & 4 
LER ne eltl. 
So = Zur I de (a, — 3%, dx! 
de 
I fr +x)= I + x) 
( a, 2, 


*) Vgl. „F,* 8. 97, 
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Hierbei ist gesetzt worden: 


Es (a — a, —+ e) 


(4) wo nz (a, + a, — d) 
7 a 
a 
Da nun nach > 2.2 
ana door e. >.4. und dag 
2,2 >d. so iste 
(5) [> a, 1, ame 


Da nun für jeden Punkt der Krümmungscurve 
x <a, sein muss, so folgt, dass die beiden Ebenen 
f und f, stets ausserhalb der Curve liegen. 


Ferner folgt aus (4): 


Bann Tem —(dte) 
oder 

u 2a, a | En 

de ! 2 


d-+e ist nun die Mitte zwischen Brennpunkt und 

2 Scheitel der Focalellipse.” Es; Tolet "dab 
dass die Ebene f, ausserhalb oder innerhalb der Ebene 
f, liegt, je nachdem der Scheitel der grossen reellen 
Axe des einschaligen Hyperboloids näher beim Scheitel 
oder Brennpunkt der Focalellipse liegt. Schneidet das 
Hyperboloid die x-Axe in der Mitte zwischen Scheitel 
und Brennpunkt der Focalellipse, so fallen die beiden 


Ebenen f, und fz zusammen. 
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‚Setzt man nun zur Abkürzung: 
W=f —x = 4x 
(6) bb =h — X bh X 
Seind ut u positiv, danach (51.5, 7> a, a >a 
und x als Punkt des Ellipsoids immer kleiner als a, 
sein muss. Aus den Gleichungen (3) und (6) folgt nun: 


VRR Ar 
M She Ste t,. 
oder 
a Bi 
(7) TE TR TE 


Wir erhalten also für unsere Krümmungscurve 
folgende Directrixebeneneigenschaft : 

IE C UmVeshat A teste Direciixebenen) 17, 
= f,; und es ist das Verhältnis der vier gebrochenen 
Focaldistanzen eines Punktes zu den Abständen dieses 
Punktes von derjenigen Ebene, die der betreffenden 
. Focaldistanz nach Gleichung (3) zugeordnet ist, für 


alle Punkte der Krümmungscurve constant. 


Ss 4. 
Specielle Curven (a,, a,) 
- (Hauptschnitte). 
Da nach S 2 (2): 
+ aaa en >d > > 0 

so sind für die Curve (a, , 4,) die speciellen Fälle a, —e, 
ds =d.nnd a,—= e möglich. 

Es möge nun zunächst a, — e werden. Man erhält 
als Curve den Schnitt der xy Ebene mit dem Ellipsoid 
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a, namlich die Rllipse EL U: | 
E en rn. mn Dee 
so liegt sie ausserhalb der Focalellipse. 
Unsere Formel für die gebrochenen Focaldistanzen 


werden hier: 


a,2 
Ki 3 ( —x) 
d,? 
lo = (= Ex) 
ee 
So ae 


Nach Fig. 2 werden die kürzesten Focaldistanzen 


der äusseren Ellipse über die Focalellipse : 
ro PB, 
le P.B;’ 


Dagegen werden die kürzesten Focaldistanzen 


eines Punktes der Ellipse genommen über die Focal- 


hyperbel: 
sS—=-PBCo=rn- (e—d) 
s’— P Bo’ Co’ = 10’ —- (e — d) 


Da nun nach der gewöhnlichen Directrixeigenschaft 


der. Ellipse3* 1-5): 
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so sieht man, dass r, und r,‘ bei diesem Hauptschnitt 
mit den gewöhnlichen Brennstrahlen identisch sind. s, 
und s,‘ unterscheiden sich von diesen nur um die con- 
stante Strecke e — d. 

Beim Hauptschnitt a, — d erhält man den Teil der 


Ellipse 

. x” zZ? 
ag ee 1, 
der auf der concaven Seite der Focalhyperbel liegt, 
denn es muss jeder Punkt der Curve innerhalb der 
Hyperboloids a,, also in unserem Falle im Inneren der 
Focalhyperbel liegen. Die Focaldistanzen werden in 


diesem Falle: 


Nach Fig. 3 wird: 
n,—=PGB=PG-te—d 
f— PCyB— PCo te — d 
Ss— DC; Ä 
S— PC’ 

Nun ist nach S 1 (5) 
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let) 


Es sind also .s, und s,‘ mit den gewöhnlichen 


0 
Brennstrahlen der Ellipse identisch, während r, und r,‘ 
sich von diesem nur um die constante Strecke e — d 


unterscheiden. 


Beim Hauptschnitt a, =e erhält man die Ellipse 


2 
ee 


Aa? 2 ana g* 


Da nun a, <{ e, so liegt sie innerhalb der Focalellipse. 
Hier wird nun: 


a, ano 
ni r 2e—4)-4x 
0a te —x 
So — °C Head tal 


Nach Fig. 4 wird: 
s— PB —= PB, (ed) 
s’— P Bo’ &9‘— PBo’-+ (e — d) 
Dagegen sind die Werte 
n—=.PCB 
1,2 RC4BE 
nicht direkt gegeben. 


19 


Da nun nach S 1 (5): 


d fa 
Mer Ar -x) 
d fa: 
2 ER: r 
PB, -(@ +x) 


so sieht man, dass s und 5,‘ sich von den gewöhnlichen 
Brennstrahlen der Ellipse nur um die constante Strecke 
(e — d) unterscheiden. Die Werte: 


woraus folgt: 

nn 4 n’=4e — 22: 
geben eine, wie wir es nennen wollen, »zusammen- 
gesetzte« Directrixeigenschaft der Ellipse, die man so 
aussprechen kann: 

Sind 2 confocale Ellipsen gegeben, so sind den 
kürzesten Abständen eines Punktes der inneren, ge- 
nommen .über die äussere Ellipse von den beiden ge- 
meinsamen Brennpunkten zwei feste Gerade so zuge- 
ordnet, dass das Verhältnis dieser Distanzen zu den 
Abständen des Punktes von der Geraden, die der 
betreffenden Distanz zugeordnet ist, für alle Punkte 
der Curve constant ist; und ferner ist die Summe dieser 
beiden gebrochenen Focaldistanzen gleich der doppelten 
Hauptaxenlänge der äusseren vermindert um die Haupt- 


axenlänge der inneren Ellipse, 2% 
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Dieser Satz ist eine Zusammensetzung der ge- 
wöhnlichen Directrix- und Focaleigenschaft der Ellipse. 
Man kann ihn auch direkt beweisen. Nach der bekannten 
Focaleigenschaft ist für beide Ellipsen (Fig. 4): 


PB, -— PB,’ = 2a: 
CB CRr=z2e 


also, wenn man subtrahiert: 
CB —PB+-PC=2e — 22 
und, wenn r=PC-+ CB: 


r= PB, P2e 122 
Nach 8. 1: (5) ist. für die innere Ellipse: 


und ebenso 


4 


do 
ei |2e—a) q +! 
woraus folgt 
Der Tr ae 2 


Dies sind aber dieselben Gleichungen wie vorher. 
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S 5. 


Focaleigenschaften der Schnittcurve von Ellipsoid 
und zweischaligem Hyperboloid. 


Soll sich ein Punkt nur auf der Krümmungscurv2e 
bewegen, die durch den Schnitt des Ellipsoids mit dem 
zweischaligen Hyperboloid entsteht, so werden seine 
elliptischen Coordinaten a, und a, constant, während 
man das veränderliche a, nach S 2 (3) ausdrücken 
kann durch 

dex 
a, 4; 


da =E 


e war das Vorzeichen von x und positiv für einen 
rechten und negativ für einen linken Punkt des Raumes. 


Setzt man diesen Wert von a, in die Gleichungen 
S 2 (5) ein, so erhält man für die gebrochenen Focal- 
distanzen: 
dex 
a: 2; 


nH=4u me — ce —e 


dex 
Fl e eds — 8 
A ade Kira ie 


dex 
HS—=-a—d—esa 5 
| u ET 

dex 
s—-— a1 —d+e,-:- 

dı dz 


Hieraus folgt für unsere Krümmungscurve der Satz: 

l. Die vier gebrochenen Focaldistanzen 
eines Punktes der Curve sind lineare Funkti- 
onendesr x Coordinate.dieses Punktes. 


Aus den Gleichungen (1) erhält man nun durch 
Subtraktion bezw. Addition: 
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4 S’—=-s,+n'— 24 —4 (e —d) 


Io —- Tv = So — Ss — ze 2 eds 
To — S=2 dı == (e om d) en De 


Om. 
| De Se 2aı - (e en d) -H- 222; 


| 


Hieraus folgen für Summe und Differenz der ge- 
brochenen Focaldistanzen unserer Krümmungscurve die 
Sätze: 

II. a) Die Summe zweier ungleichseitiger ungleich- 
namiger Focaldistanzen eines Punktes der Curve ist 
gleich der Hauptaxenlänge des Ellipsoids vermehrt um 
die halbe Differenz seiner beiden Hauptbrennweiten. *) 


Il. b) Die Differenz zweier ungleichseitiger gleich- 
namiser Focaldistanzen ist ihrem absoluten Werte nach 
gleich der Hauptaxenlänge des zweischaligen Hyper- 


boloids.*”) 


I. c) Von den beiden Summen der gleichseitigen 
ungleichnamigen Focaldistanzen ist die eine gleich der 
Hauptaxenlänge des Ellipsoids vermehrt um die halbe 
Differenz seiner beiden Hauptbrennweiten und vermehrt 
um die Hauptaxenlänge des zweischaligen Hyperboloids; 
die andere ist gleich der Hauptaxenlänge des Ellipsoids 
vermehrt um die halbe Differenz seiner beiden Haupt- 
brennweiten und vermindert um die Hauptaxenlänge 


des zweischaligen Hyperboloids. 


Um: nun "die Directrixebenen Zu’ erhalten 


schreibt man die Gleichungen (1) in der. Form: 


*) Vgl. „F.“ S. 89. 
*) Vgl. „F.* S. 101. 
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Kate en es (a Te—e3)—exX 
- I g-eNom@—en 
1 —e ac (aı Hetsa)—ex) 
TE — (9 —ex)—m(& —E%) 
ae La ET Beyer 
= Bt+eN-m@+en 
Ss’ — I — a d+tea)tex) 
- I @teg-m ten 


Hierbei ist gesetzt: 


dı 43 
Ki de (a He —e:3,) 


® 
| 
[er 
= 
= 
{g®) 
7 
(0) 
= 


Bezeichnet man nun die Ebenen für einen rechten 
Punkt mit 84 ,, $+2 8+», &+.4 und für einen linken 
Punkteruseren nor 7, 22, 8, So. Wird: 
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a, A 
| &+i a (aı --e — 3,) 
da, A 
Sta en (a —e-- 3) 
9) N 
1 3 
gr 3 — ze (a — d — 3;) 
dı da 


und 
dı da 
| ehe abet) en 
dı da 
a: de (ı He — 4)—=841 
(59 } 
dı 4 
era dmg, 
dı da 
| RE ae (a — d—- 3)—8145 


Es werden daher die Formeln (3) für einen rechten 
Punkt 


(6) 


und für einen linken Punkt 


n—m(@+s 


(6°) 
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Aus den Gleichungen (5) folgt nun: 


ARE a DNS rel RE 


Da nun e -- d > 2a,, so folgt, dass von diesen 
4 Ebenen niemals zwei oder mehrere zusammenfallen 
können. Ferner sieht man aus (7), dass die Ebenen 
in der Reihenfolge liegen: 

De a IT eh 

Jetzt soll untersucht werden, ob die Ebenen inner- 
halb oder ausserhalb der Krümmungscurve liegen oder 
dieselbe schneiden. 

Da nach S 2 (3) für einen rechten Punkt 


in Aa, 
de 
so folgt aus (5): 
a 
EL Eh en 2 N 1 -(, be, — 4)>0 


Dame Sassuınd lürrjedes2,: Au > Ay. 
Ebenso wird 
aa, En, 
gig, —X— TEN (a, —e--a — 3) > 


Da diese bei den Differenzen immer positiv sind, so 
folgt, dass die Ebenen. g,+, und 84, stets ausser- 
halb der Curve liegen. 
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Ferner wird: 


1 3 


EEE Nee er 
813 ‘ 


dd, 
© (a, FHler A ds) 


Ist nun a —d—a, >e,so ist für jedes &: 
£&£1,— x _>0,d.h. g4+, muss ausserhalb derewe 
liegen. Ist d<a — d-—a, <e so lässt sich immer 


ein Wert von a, angeben, für den g +; ; — x verschwindet. 


In diesem Falle schneidet also die Ebene die Curve 
in dem Sinne, dass die Ebene, die zum rechten Zweig 
der Curve gehört, den linken Zweig trifft und umgekehrt. 
Ist "endlich a, .d —.a, < 4, 50. ist sur ee ee 
$r,<0,d. h.g.y; liegt innerhalb der Curve. Dres 
Bedingungen kann man auch so schreiben: 


Für 2 — 4) >2(e 4 dit —x>0 
„ 4d<2(& — 4) <2(e4.d) st 8 —x—0 
„ 2 —a) << Ad „ GG —X<0O 


Die Ebene g,, liegt also ausserhalb der Curve, 
schneidet dieselbe oder liegt innerhalb der Curve, je 
nachdem die Differenz der Hauptaxenlängen des Ellipsoids 
und des zweischaligen Hyperboloids grösser als die 
Summe der beiden gemeinsamen Hauptbrennweiten, 
oder kleiner als diese Summe, aber grösser als die 
doppelte kleinere Hauptbrennweite oder endlich kleiner 
als diese doppelte Hauptbrennweite ist. 


Endlich wird nun: 


| SUN ae = (a, d-a, — 2,). 
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Hier erhält man ebenso das Resultat: 

Für 2(a, —- 4,) > 2(e - 

„Aad< 2a +a)<2le+-distgr,—X—0 

N 2 (a -+-a,) <Ad 

Die Ebene g;, liegt also ansserhalb der Curve, 
schneidet dieselbe, oder liegt innerhalb der Curve, je 
nachdem die Summe der Hauptaxenlänge des Ellipsoids 


und des zweischaligen Hyperboloids grösser als die 


-d)istg 1, —x>0 
27 
ER, 


„ DUNETENZIRRN) 


Summe ihrer gemeinsamen Hauptbrennweiten, oder 
kleiner als diese Summe, aber grösser als die ver- 
doppelte kleinere Hauptbrennweite oder endlich kleiner 
als diese verdoppelte Hauptbrennweite ist. 


Setzt man nun 
a 2 Se 
Bu ae WS X 


so folgt aus (6), dass für einen rechten Punkt: 


(8) 


n=mtıı Ss —=mtLı;: 
2 =-mtıı s—mt’lL; 
oder 
RE ER N FE 
u I+ı ur u1; Eile 


Setzt man ebenso 


@ Il, =842-+X%  iIl3=g14—X 
VLı=B4. 4% Vo2=84—X 

so folgt aus (6) für einen linken Punkt 

Fe LEN, Se 

(9) 


net, Sem T zz 


oder 
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r 
Bee en a 
Aus diesen Gleichungen erhalten wir als Directrix- 


ebeneneigenschaft unserer Krümmungscurve den Satz: 


III. Die Curve hat 8 feste Directrixebenen, nämlich 
£1, +2» — 8141, — 8x, für einen "rechtenzend 
— &£+,8&+3 8+, für einen linken Punkt, und es ist 
das Verhältnis der 4 gebrochenen Focaldistanzen eines 
Punktes zu den Abständen des Punktes von derjenigen 
Ebene, die der betreffenden Distanz nach den Gleichungen 
(6) bezw. (6°) zugerechnet ist, für alle Punkte der Curve 


constant. 


S 6. 
Specielle Curven (aı, a3) 
(Hauptschnitte). 
Für den Hauptschnitt d erhält man den Teil 
der Ellipse 
x2 zZ 
a1? DR AH e ! 


‘der auf der convexen Seite der Focalhyperbel liegt. 
Indem wir uns auf einen rechten Punkt beschränken, 


wird hier: 
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a2) 4x 
ee 


Nach Fig. 5 ist: 
Ta PC.B, a But = (e —d) 
rn’—= PC,B’=PC&-- (e -- d) 


s=PBC, 
So’ = Pr 
Nun ist nach S 1 (5) 
P& = An er N 
e 


Man sieht daher, dass s,‘ mit einem der gewöhn- 
lichen Brennstrahlen identisch ist, während r, und ro‘ 
sich von dem anderen nur um die constante Strecke 
e — d bezw. e -+- d unterscheiden. 

Dagegen giebt der Wert: 

e aı 
es | (dı — 2d) SE —-X 
die zusammengesetzte Eigenschaft: 

Ist eine Hyperbel und eine confocale Ellipse ge- 
geben und zieht man die kürzeste Verbindungslinie 
eines Punktes der Ellipse, der aber auf der convexen Seite 
der Hyperbel liegt, genommen über diese Hyperbel mit 
demjenigen ihre gemeinsamen Brennpunkte, der auf 
derselben Seite liegt, so ist das Verhältnis dieser ge- 
brochenen Distanz zu dem Abstande dieses Punktes 
von einer festen Geraden für alle Punkte constant, 
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Der direkte Beweis dieses Satzes ist folgender: 
Nach den bekannten Focaleigenschaften von Ellipse 
und Hyperbel ist 
PC’+- PC = 24 
BC — BO’ — 2e 
also, wenn man addiert: 
PB-BG-+-PG—=2a — 2e 
oder, wenn PB+-BCG =:s: 
s-—POG-+ 2a —2e 
Nach'8 1 5): ist nun | 


oder endlich 


2 


Für den zweiten Hauptschnitt a —e erhält man 
den Teil der Hyperbel 


x? y’ 
BA RL LESS EN! 
a,” m das de 
der im Inneren der Focalellipse liegt. Hier wird: 
dia 
lo — — 1— (2e — 2) — X 
a; | d ) 
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Nach Fig. 6 ist 
E 2 = PC Bo 
N — Bi55Br 


So = BERG, er PB: -- e —d 
Se ud 2 OR PBo’— e—d 


Da nun nach 8.1 (05): 


PB= (+ x) 


Az 

di 1.03 
PB X 

dz d er x) 


so sieht man, dass s. und s,’ sich von den gewöhnlichen 
Brennstrahlen nur um die constante Strecke e — d 


unterscheiden. 


Dagegen geben die Werte 


eiN.d | A; 
nl@e-9 0 -x| 
I 


woraus folgt r,‘—r, = 2a, die zusammengesetzte Direc- 


trixeigenschaft: 


Ist eine Ellipse und eine confocale Hyperbel gegeben 
und zieht man die kürzeste Verbindungslinien eines 
Punktes der Hyperbel, der aber im Inneren cer Ellipse 
liegen muss, genommen über diese Ellipse mit den 
beiden gemeinsamen Brennpunkten, so ist jeder dieser 
beiden gebrochenen Distanzen eine feste Gerade der- 
art zugeordnet, dass das Verhältnis dieser Distanzen 
zu dem Abstande des Punktes von der Geraden, die 
der betreffenden Distanz zugeordnet ist, für alle Punkte 
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der Curve constant ist. Ferner ist die Differenz dieser 
beiden gebrochenen Distanzen, vom Vorzeichen abge- 
sehen, gleich der Hauptaxenlänge der Hyperbel. 


Der direkte Beweis dieses Satzes ist folgender: 


Nach der gewöhnlichen Focaleigenschaft der Ellipse 

und Hyperbel ist: 

CBo -+ CBy’/= 2e 

PB — PB/’= — 23 
also, wenn man addiert: 

PB+-CB-+PC=2e— 23 

und, wenn man setzt: 
r=PC-- CB, so kommt r=2e 2a, — PB; nun 
ist nach S1 (5) für. die Aiyperbel: 


Bin also 


r=2e — 23 — - Be 


| oder endlich 


und natürlich ebenso 


d la Det a) —x 


= 
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87. 


Focaleigenschaften der Schnittcurve 


von einschaligem und zweischaligem Hyperboloid. 


Soll sich ein Punkt nur auf der Krümmungscurve 
bewegen, die durch den Schnitt des einschaligen Hyper- 
boloids mit dem zweischaligen entsteht, so werden 
seine elliptischen Coordinaten a, und a, constant, 
während man die Veränderliche aa nach $ 2 (3) aus- 
drücken kann durch 


Dies eingesetzt in S 2 (5) giebt: 


eX 
I-=e 92-24, = 
) = 3 +E 2,2, 
dex 
ne — te d, — E aaa 
J 2 3 
AM) \ dex 
S——d da =—Ed. EIG Ei 
; air Tr Ass 
dex 


| ss’ ——dt3,1.2,-1: S 3 
2 a3 


Hieraus folgt der Satz: 


l. Die gebrochenen Focaldistanzen eines 
Punktes unserer Krümmungscurve sind lineare 
Funktionen der x-Coordinate dieses Punktes. 


Aus den Gleichungen (1) folgen durch Subtraktionen 
die Gleichungen: 


34 


To’ — Id — SH’ — SH — 283 
5 — nr — Ss’ — n'— 23%, — (ed) 
(2) s— nr — 2% + 22. — (ed) 
| 9 — I! = 2% — 2.8 — (e |-d) 

Hieraus erhalten wir für unsere Krümmungscurve 
folgende Sätze: 

II. a) Für jeden Punkt der Curve ist die Differenz 
zweier ungleichseitiger gleichnamiger Focaldistanzen, 
vom Vorzeichen abgesehen, gleich der Hauptaxenlänge 
des zweischaligen Hyperboloids. *) 

ll. b) Die Differenz zweier gleichseitiger ungleich- 
namiger Focaldistanzen ist, vom Vorzeichen abgesehen, 
gleich der Hauptaxenlänge des einschaligen Hyperboloids 
vermindert um die halbe Summe seiner Hauptbrenn- 
weiten. 7*) 

Il. c) Von den beiden Differenzen zweier ungleich- 
seitiger ungleichnamiger Focaldistanzen ist die eine 
gleich der Hauptaxenlänge des einschaligen Hyperbloids 
vermindert um die halbe Summe seiner beiden Haupt- 
brennweiten und vermehrt um die Hauptaxenlänge des 
zweischaligen Hyperboloids, die andere ist gleich der 
Hauptaxenlänge des einschaligen Hyperboloids, ver- 
mindert um die halbe Summe seiner beiden Haupt- 
brennweiten und vermindert um die Hauptaxenlänge 
des zweischaligen Hyperboloids. 


Um nun die Directrixebenen zu finden, schreibt 
man die Gleichungen (1) in der Form (3): 


+). Vgl, „BD,“ 8. 101. 
“Vol. „PS. 97. 


E —eEeN) 
ade | a: 2; e ee 
To Kran a, ne (e a —+- € 3,) DT 
d 
a enhu 2 en) 
(3). RT 
de [a e 
So ER Me Nana ea) +ex| 
gumüNe 


: n (hs 4 ex) 
j de a» A; nt Dee 
So = 2. 2, | de (dta tea) ter! 
| -— _ mten_n(utex) 
Hierbei ist gesetzt: 
ins _ Beate) 
= e—2+c2) 
2a, A; 
(4) 1 h, — ar (—d+2,—e3a;) 
= I (d+a+e2) 
de 
Il 
| a? 43 


Bezeichnet man nun die Ebenen für einen rechten 
Punktmithı ,hı: 


‚hr, h+; und für einen linken 
kunkirai Desert, SO wicd:: 


3* 


3 
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ds 4; 
hr, en 2.) 
da d; 
h+s= de (e — 4, —- 2,) 
(5) N 
Kae ee 
a2 43 
und 
asAd 
hıı— ke - 2} 2)- hra 
d, dA 
h_,:— ER (e — 2 —3)—=h,, 
/ 
(>) a 
hl, I (-d+a 4a) hrs 
da da 
h— 2 d+3a—-2j—hr; 


Es werden also die Formeln (3) für einen rechten 
Punkt: | 


(6) 


und für einen linken Punkt: 
ni rs x) 

Tot Al 
is) Ss nam) 
s—=n(h+3—X%) 


Aus der Gleichung (5) folgt nun: 
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a2 a;? 
RES Hi hrs Az 
| a2 a3 
"ent (e +d— 22 — 2a) 
ei er le +d— 22.422) 


Hieraus sieht man, dass die Ebene h,, stets 
ausserhalb von h;, und ebenso h,, stets ausser- 
halb von h.; liegt, und dass h, , niemals mit hıs 
und ebenso h,, niemals mit h+, zusammenfallen 
e—-d 

2 
Scheitel und Brennpunkt der Focalellipse ist, so folgt 


kann. Da ferner die Coordinate der Mitte zwischen 


aus der zweiten Gleichung (7) dass die Ebene h}, 
ausserhalb bezw. innerhalb der Ebene h;, und eben- 
so h,,. ausserhalb oder innerhalb von h., liegt, je 
nachdem der Scheitel der grossen Axe des einschaligen 
Hyperboloids näher an dem Scheitel oder an dem 
Brennpunkt der Focalellipse liegt. Fällt er in die Mitte 
beider Punkte, so muss h;, mith,, und h,, mit 
h}+, zusammenfallen. , Ferner liegt h,}, ausserhalb 
von h+,, fällt mit h,, zusammen, oder liegt inner- 
halb von h,,, je nachdem die Summe der Haupt- 
axenlängen der beiden Hyperboloide kleiner, gleich, 
oder grösser als die halbe Summe ihrer gemeinsamen 
Hauptbrennweiten ist. Ebenso liegt h.+. ausserhalb 
der Ebene h,., oder fällt mit ihr zusammen oder liegt 
innerhalb derselben, je nachdem die Differenz der Haupt- 
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axenlängen der beiden Hyperboloide kleiner, gleich 
oder grösser als die halbe Summe ihrer gemeinsamen 
Hauptbrennweiten ist. 

Um nun die Lage dieser vier Ebenen inbezug auf 
die Curve zu bestimmen, führen wir für die Variable x 
wieder a, ein, so ist nach $ 2 (3) für einen rechten Punkt. 
aı 2 45 
See 
Hieraus und aus den Gleichungen (5) folgt, dass: 


a, a, RR 
ne A uU 


Bud, 
ES (da era ae 


Die Ungleichheiten gelten für jedes a,, es müssen 
also die vier Ebenen stets innerhalb der Krümmungs- 


curve liegen und können dieselben nie schneiden. 
Setzt man jetzt: 

+41 % t4> Ns nX 

a 


so folgt aus (6) für einen rechten Punkt: 


(9) 


do) vw —ntiı so —Nntrz 
| K—ntLı s—nt/a 
oder 
r ; 3 So 
(11) EAHEN n ER IN —— Beh: —— ER UL ——N 
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Setzt man ebenso 


En Re — X 

in le ER ER 
so folgt aus (6%) für einen linken Punkt 
don nee, So SEINEN 
Fo ee, Se 5 

oder 

r Es So S 

re area 


Wir erhalten aus diesen Gleichungen als Directrix- 


ebeneneigenschaft unserer Krümmungscurve den Satz: 


III. Die Curve hat 8 feste Directrixebenen, nämlich 
en he a hr an — hr, fürreinen rechten 
BROBeEr iesshaltıeıh rare einen, linken« Bunkt'; 
und es ist das Verhältnis der gebrochenen Focaldistanzen 
eines Punktes zu den Abständen dieses Punktes von 
derjenigen festen Ebene, die der betreffenden Focal- 
distanz nach (6) resp. (6°) zugeordnet ist, für alle Punkte 


der Curve constant. 


BUS: 
Specielle Curven (a,, a;) 
(Hauptschnitte). 
Für den Hauptschnitt aa — d erhält man die 
Hyperbel 
x’ zZ 
Ay? Ein a,? — €? 5 


Sie liegt, da a, >d aufderconvexen Seite der Focal- 


hyperbel. Hier wird: 
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Nach" Fig. 7. ist: 
n=PGB=-PG-+e-—d 
n‘—= PGB’—-PO&o-te-+-d 
S—:PBG 
Ss PC 


Da nun nach S 1 (5) für die Hyperbel 


Bo - ( = +x) 


2 


PCy’— — (> +x) 


ANTNME 


so folgt, dass s,‘ mit einem der gewöhnlichen Brenn- 
strahlen identisch ist, während r, und r,‘ sich von 
dem anderen nur um die constante Strecke e — d 


bezw. e —-.d unterscheiden. 


Da nun 
= | 
ST : (a, er x oder 
e 
So Br (t ie x), 


so erhält man die zusammengesetzte Directrixeigenschaft: 
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Sind zwei confocale Hyperbeln gegeben, und zieht 
man die kürzeste Verbindungslinie von einem Punkte 
derjenigen Hyperbel, die im Inneren der anderen liegt, 
über diese zweite Hyperbel mit dem Brennpunkte, der 
auf derselben Seite liegt, so ist das Verhältnis dieser 
gebrochenen Distanz zum Abstande dieses Punktes von 
einer festen Geraden für alle Punkte der Curve constant. 


Der direkte Beweis dieses Satzes ist folgender: 

Nach der gewöhnlichen Focaleigenschaft der Hy- 
perbel ist: 
| Re 2a 
BCG’— BG = 2d 
also folgt durch Subtraktion: 

PB+-BG — PG — 23, — 2d 
oder, wenn PB-BG =s: 
s=POG + 23, — 2d 


Nun ist nach S 1 (5): 


oder endlich 


ei 
S ae 24) 4X 


2 


Für den Hauptschnitt a, — d erhält man die Hyperbel 


x? IR 


a2. 


Sie liegt, da a, </ d auf der concaven Seite: der 
Focalhyperbel. Hier wird, wenn wir uns auch hier auf 
einen rechten Punkt beschränken: 


e d3 
ein 

f d3 
rn = — (ed, 

e a; 

So = In X 

a ar ) 

a: AR we 

Nach Fig. 8 ist 


nr —=PCGB=PG--(e —d) 
r0’—= PC, Bo’ — P CH’ —- (e — d) 
Ss —=PC, 
Se ON 

Da nun nach?& 47/5): 


A, e 
e a3? 

PC ’=e X 

Mr SIE 


so folgt, dass s, und s,‘ mit den gewöhnlichen Brenn- 


strahlen identisch sind, während r, und r,‘ sich von 


0 
diesen nur um die constante Strecke (e — d) unter- 


scheiden. 


Für den letzten Hauptschnitt a, —e erhält man 


2 


2 
den Teil der Hyperbel Re _— = y Se 1, der ausser- 
3° SR nur 


halb der Focalellipse liegt. 
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Hier wird 


Nach Fig. 9 ist: 
Tı=PB 
nd a; 
s—=PBG—-PB-te—d 
s’— PB’ Co‘ — PB’ — e —d 


Da nun nach S 1 (5): 


so sieht man, dass r, und r,‘ mit den gewöhnlichen 
Brennstrahlen identisch sind, s,und s,‘ sich von diesen 


nur um die constante Strecke e — d unterscheiden. 
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Kapitel Il. 


nırnnnnn 


Die Krümmungscurven auf den 
Paraboloiden. 


ER. 
Die Focaleigenschaften der Parabel. 
Die Gleichung 
Wr Ye2pX 


stellt bei veränderlichem p das System confocaler 
Parabeln dar, und zwar erhält man für den speciellen 
Wert p=p, eine linke, d. h. nach links geöffnete und 
für p— p, eine rechte Parabel, wenn 


(2) Di 0 Ds 


Dann ist nach der bekannten Parabeleigenschaft 


für die linke und 
(4) r——p--xX 


für die rechte Parabel. 

Man hat daher den Satz: 

l. Die Focaldistanz eines Punktes der Parabel ist 
eine lineare Funktion der x-Coordinate dieses Punktes. 
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Ein zweiter Satz über Summe und Differenz der 
Focaldistanzen wie bei den centrischen Kegelschnitt 
muss hier natürlich wegfallen. Dagegen soll hier der 
bekannte Satz angeführt werden. 

II. Die Focaldistanz eines Punktes der Parabel ist 
gleich dem Abstand dieses Punktes von einer festen 
Geraden. 


SE10: 
Die gebrochenen Focaldistanzen bei den Paraboloiden. 


Die Bene 
(1) a FE 
stellt bei festem e und veränderlichem p das System 
confocaler Paraboloide dar. Man erhält für den speci- 
ellen Wert p—p, ein linkes elliptisches, für p —Pp, 
‘ein hyperbolisches und für p — p, ein rechtes elliptisches 


Paraboloid, wenn *) 


(2) | Eee 
| DE Da 200 


Man kann nun p,, Ps, p, auch als parabolische 
Coordinaten eines Punktes x, y, z auffassen, da durch 
jeden Punkt des Raumes ein linkes elliptisches Para- 
boloid p,, ein hyperbolisches Paraboloid p, und ein 
rechtes elliptisches p, geht. Löst man die Gleichung (1), 
in die man nach einander p,, Ps, P, für p gesetzt hat, 


nach x auf, so kommt: 


&) 2?x—p +p +p—e 
*) Vgl. „M. A.“ 8. 495. 
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Auch bei den Paraboloiden treten an Stelle der 
direkten Focaldistanzen gebrochene, die so definiert 


werden.*) (Fig. 10): 


Man verbinde einen Punkt P des Raumes mit einem 
beliebigen Punkt C der Focalparabel y’+2ex— e’—0 
und diesen wieder mit ihrem Brennpunkt B, = OÖ 
Dann soll r gleich der Summe der absoluten Strecken 
PC und CB, sein. 


Unter allen diesen gebrochenen Linien seir, —PC,B, 
das Minimum. Ferner suche man das Maximum und 
Minimum der Differenz der absoluten Strecken CB, 
und PC. Das erstere ei n—- — Gr GR 
letztere , = — PC, -+ C,B,. Dann nennt manr,, Ts, 
r, die 3 gebrochenen Focaldistanzen des Punktes P 
genommen über die Focalparabel y’ — 2ex — e’—=0, 
die im Folgenden immer die linke Focalparabel genannt 


werden soll. 


Zwischen diesen und den gewöhnlichen Coordinaten 
besteht die Identität: **) 


Da Re 
p (P Sn a p 
(DS De ae 


Zwischen den gebrochenen Focaldistanzen und den 
parabolischen Coordinaten dagegen gelten die Be- 


. 


ziehungen: ***) 


"y VelıNsM. AS DE 
=), Vol. „MA «732.399, 
Ar) NO]. MAAS, 2428, 
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& -R=e—p 
(3) Ve Da 
ie en I a rmıBs 
Löst man diese 3 Gleichungen nachr, , r,, r, auf,so kommt: 
Ian Dam Pen ©) 
(5) DK De De De 6) 
I 0. Di ep2 Dee) 

Statt der gebrochenen Distanz , =—PC,-+-C,B, 
über die linke Focalparabel wollen wir die kleinste 
Distanz s, = PB,C, über die zu ihr conjugierte rechte 
Focalparabel zZ’? — 2ex=0 nehmen. Zwischen ihnen 


besteht die Beziehung: *) 


I 


3 ve see So 
r 


Ferner wollen wir r, für schreiben, dagegen 


1 
soll r, ganz weggelassen werden. 

Dann erhalten wir nach (5) für unsere kleinsten 
gebrochenen Focaldistanzen r. und s, die zugleich die 
stabilen Gleichgewichtslagen eines Fadens sind,, ge- 


nommen über die beiden Focalparabeln, die. Werte: 


| pı —p — pre 
ir 


6) ; | 
ka De 78 . 
\ 0) 3 
She 


Focaleigenschaften der Schnittcurve von dem linken 
elliptischen und dem hyperbolischen Paraboloid. 
Für jeden Punkt der Krümmungscurve, die durch 
den Schnitt eines linken elliptischen und eines hyper- 
KISVDL „MORAL E00, Anmerk, 
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bolischen Paraboloids geht, sind die parabolischen 
Coordinaten p, und p, constant, während man die 
dritte Veränderliche nach S 10 (3) ausdrücken kann 
durch: 

PP=?X—- PP = pe 


Setzt man dies in. die Gleichungen Ss. 10782 


2 


so kommt: 
ie — 1 —XxX 
(1) | 
|» P: a, DD N 
oder 
| Hr hr x 
(2) 
So 7 15 X 
wo also gesetzt ist 
Bee 
. | PHP , 


Da nun der grösste Wert von x, den. ein Pam 
des linken elliptischen Paraboloids annehmen kann, 


5 ist, so folgt aus (3), dass x > Qunddh. a 


Die beiden Directrixebenen in und , liegen stets 


ausserhalb der Krümmungscurve. 


Ferner folgt aus (1), dass 


(4) To Er So = 5 zT P> 


2 
Aus der Gleichung (1) folgt der Satz: 
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l. Die gebrochenen Focaldistanzen eines 
Punktes unserer Krümmungscurve sind lineare 
Funktionen der x-Coordinate dieses Punktes. 

Aus (4) folgt: 

ll. Die Differenz der beiden gebrochenen Focal- 
distanzen der Curve ist, vom Vorzeichen abgesehen, 
gleich dem halben Parameter der Focalparabel ver- 
mindert um den Parameter des hyperbolischen Para- 
boloids. 

Schliesslich folgt aus (2) der Satz: 

III. Die Curve hat 2 feste Directrixebenen und es 
sind die beiden gebrochenen Focaldistanzen eines 
Punktes gleich den Abständen dieses Punktes von der- 
jenigen Ebene, die der betreffenden Focaldistanz nach 


(2) zugeordnet ist. 


aut 
Specielle Curven (p,, Pp,) 
(Hauptschnitte). 
Für den Hauptschnitt p, — 0 erhält man den Teil 
der linken Parabel 
A RN a De Lie ae AL 
der ausserhalb der rechten Focalparabel liegt. Hier ist: 


= Pı —X 
e 
Sa a: X 
Nach Fig. 11 ist 


n-PGB—-PG+— 
ENG, f 
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Da nun — der Abstand der Directrix der 
Parabel vom Coordinatenanfang ist, so folgt, dass nach 


der gewöhnlichen Parabeleigenschaft PC, = pı —, -——X. 


Man sieht daher, dass s, mit dem gewöhnlichen Brenn- 
strahl identisch ist, während r. sich von diesem nur 


um die constante Strecke — unterscheidet. 


Für den zweiten Hauptschnitt p; = e erhält man 
die linke Parabel: 
y same De u 
Sie liegt ausserhalb der linken Focalparabel. Hier ist: 


To er Pı zen 
. 
Se Pi Eee 


Nach 'Fie...12'1st: 
ro — P B, : 
$,— BB: 00, — PBort- Di 


Da nach der gewöhnlichen Parabeleigenschaft 
PB = pı — x, 
so folgt, dass n mit dem gewöhnlichen Brennstrahl 
identisch ist, und s, sich von diesem nur um die con- 


stante Strecke 5 unterscheidet. 


Für den dritten Hauptschnitt pı = e erhält man 
die linke Parabel: 
yY-2px—p2—0 
Da p: <e liegt sie im Inneren der linken Focalparabel. 


Hier wird: 
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Nach Fig. 13 ist: 
To — Fi, Bo 


ee 


7 
Nach der gewöhnlichen Parabeleigenschaft ist PB, — 
pP» — x; es unterscheidet sich also s, von dem gewöhn- 


lichen Brennstrahl nur um die constante Strecke, 


Dagegen giebt der Wert n = e —xX die zusammen- 
gesetzte Directrixeigenschaft der Parabel: 


Sind zwei confocale Parabeln gegeben, so ist die 
kürzeste Entfernung eines Punktes der Parabel, die im 
Inneren der anderen liegt, genommen über diese zweite, 
gleich den Abstand dieses Punktes von der Directrix 
der zweiten Parabel. 

Dieser Satz ist schon dadurch bewiesen, dass nach 
der gewöhnlichen Parabeleigenschaft CB, = CD, und 
wenn man PC addiert, folgt 

r—PC+-CD-=-PD=e—x 


8 13. 


Die Focaleigenschaften der Schnittcurve 
vom rechten und linken elliptischen Paraboloid. 


Für jeden Punkt der Krümmungscurve, die durch 
den Schnitt des rechten und linken elliptischen Para- 
boloids entsteht, sind pı nnd ps constant. Die dritte 

A: 
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noch veränderliche parabolische Coordinate p, kann man 
nach S 10 (3) ausdrücken durch 


Dre 2X ep Dre 
Setzt man dies in die Werte S 10 (6) ein, so kommt 


T, a er x 
1 e } 
(1) s——pmt- tx 
oder auch 
| Wi Shen ae 
(2) Se 4 x 
wo gesetzt ist: 
&ı = PDı N 
(3) a 
8: Ps +75 
Da nun der grösste Wert von x, den ein Punkt 
des linken Paraboloids annehmen kann, 5 und "der 


kleinste Wert von x, den ein Punkt des rechten Para- 


boloids annehmen kann, = ist, so folgt aus (3): 
A) 
8% x > 0 
Es liegen also die beiden Ebenen g, und — 9, stets 
ausserhalb der Krümmungscurve. Ferner folgt aus den 
Gleichungen (1), dass: 
e 
(4) In —- Ss = Fı 8 A 
Aus+(t)»fölgtden Satz: 
l. Die beiden gebrochenen Focaldistanzen 


unserer Krümmungscurve sind lineare Funkti- 
onen der x-Coordinate des betreffenden 


Pünkte®s 
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Aus (4) folgt: 

I. Die Summe der beiden gebrochenen Focal- 
distanzen der Curve ist gleich der Summe der Parameter 
der beiden Paraboloide vermehrt um den halben Para- 
meter der Focalparabel. 

Endlich folgt aus (2): 

II. Die Curve hat 2 feste Directrixebenen, und es 
sind die gebrochenen Focaldistanzen eines Punktes 
gleich dem Abstande dieses Punktes von der Ebene, 
die der betreffenden Focaldistanz nach (2) zugeordnet ist. 


S 14. 


Specielle Curven (p,, Pp;) 
(Hauptschnitte). 


Beim Hauptschnitt p —0 erhält man den Teil 
der linken Parabel 


ne Bee 
der innerhalb der rechten Focalparabel liegt. 


Hier wird: 


Nach. hig, 14 ist: 
Kor De: Br be, - 5 


SierBü, 
Da nun nach der gewöhnlichen Parabeleigenschaft 


e 
PC = pı — 5, %50 sieht man, dass r, sich von dem 


gewöhnlichen Brennstrahl nur um die constante Strecke 
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5 unterscheidel., Der Welse 5 —- X giebt wieder 


dieselbe zusammengesetzte Directrixeigenschaft, wie beim 
Hauptschnitt pı =e in S 12, mit dem Unterschiede, 
dass dort zwei confocale linke und hier eine linke und 
eine confocale rechte Parabel gegeben ist. 
Beim zweiten Hauptschnitt pı = e erhält manden Teil 
der rechten: Parabel: 
Y De de 
der innerhalb der linken Focalparabel liegt. Hier wird: 
n=e—X 
s,—— PB 5 — X 
Nach Fig. 15: ist 
n-PCB, 
s—PBG—PB,+- 


Da nun nach der gewöhnlichen Parabeleigenschaft 


PB = — ps -- x 
so sieht man, dass s, sich von dem gewöhnlichen 


Brennstrahl nur um die constante Strecke 5 unter- 


scheidet. Der Wert n —e -—- x führt dagegen wieder 
auf dieselbe zusammengesetzte Directrixeigenschaft wie 
beim vorigen Hauptschnitt. 


Sn 
Die Focaleigenschaften der Schnittcurve vom 
hyperbolischen und rechten elliptischen Paraboloid. 
Für jeden Punkt der Krümmungscurve, die durch 


den Schnitt des hyperbolischen Paraboloids mit dem 
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rechten elliptischen entsteht, werden die parabolischen 

Coordinaten p, und p, constant, während man die dritte 
nach S 10 (3) ausdrücken kann durch: 
Pr 8 PB 

Setzt man dies in die Gleichungen $ 10 (6) ein 


so kommt: 
Kr ash 
1 = 
(1) Beer 
oder 
et X 
2) \ u 
N 
wo gesetzt ist 
Ve age ee 
3 e 
(3) (ee 


Da nun der kleinste Wert von x, den ein Punkt 
des rechten elliptischen Paraboloids annehmen kann 


er 5 ist, so folgt aus (3) dass 
h —x>0 unddh —x>0 
Die beiden Directrixebenen — h, und — h; liegen 


also stets ausserhalb der Krümmungscurve. 


Ferner folgt aus den Gleichungen (1), dass 
e 
(4) Io — So = 2 ae P: 


Für unsere Krümmungscurve erhalten wir aus (1) 
den Satz: 
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l. »Die gebrochenen Focaldistanzen eines 
Punktes der Curve sind lineare Funktionen 
der x-Goordinate. dieses Punktes. 

Aus (4) folgt: 

Il. Die Differenz der Focaldistanzen ist, vom Vor- 
zeichen abgesehen, gleich dem halben Parameter der 
Focalparabel vermindert um den Parameter des hyper- 
bolischen Paraboloids. 

"Aus (2) folgt: 

III. Die Curve hat 2 feste Directrixebenen und es 
sind die gebrochenen Focaldistanzen eines Punktes gleich 
dem Abstande dieses Punktes von derjenigen Ebene, 
die der betreffenden Focaldistanz nach (2) zugeordnet ist, 


S 16. 
Specielle Curven (p;, Pp;) 
(Hauptschnitte). 

Für den Hauptschnitt ps — 0 erhält man die rechte 

‚Parabel: 
2? +2» —)x—p (pe —e)— 0 
Sie liegt, da ps — e<{e im Inneren der rechten Focal- 
parabel. Hier wird: 
= — pp -e— X 


Nach Fie..16. ist: 


nee Test 5 
So B B Co 


5% 


Da nun nach der gewöhnlichen Parabeleigenschaft: 


e 
RR Se —- x, so sieht man, dass r, sich von 


dem gewöhnlichen Brennstrahl nur um die constante 


Strecke 5 unterscheidet. 


Der Wert so — 5 — x führt wieder auf dieselbe 


zusammengesetzte Directrixeigenschaft wie beim Haupt- 
schnitt pı = e in $S 10, mit dem Unterschiede, dass 
dort 2 confocale linke und hier 2 rechte Parabeln 
gegeben sind. 


Beim zweiten Hauptschnitt ps — 0 erhält man die 
rechte Parabel: 
Zoe zoDeitpe = ee 0 
Sie liegt, da ps <Te ausserhalb der rechten Focal- 
parabel. Hier wird: 


n—=—Pp-te-x 

Ss —= — Ps +>+x* 
Nach Fig. 17 ist 

n—PCGB,—PC,+- 

08 


Da nun nach der gewöhnlichen Parabeleigenschaft 
PC, — pP; +5 so wird s, mit dem gewöhnlichen 
Brennstrahl identisch, während sich r, von ihm nur 


um die constante Strecke — unterscheidet. 
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Beim letzten Hauptschnitt p = e erhält man den 
Teil der rechten Parabel: 
”’+2px— p®?=0, 
der ausserhalb der linken Focalparabel liegt. Hier ist: 
n—=—Ps — X 
So = — Ps —— X 
Nach Fig. 18 ist: 
rn —PB 


s—PBG—PB+7- 
Da nach der gewöhnlichen Parabeleigenschaft 
PBB=—p: 4x, so sieht man, dass auch hier r 


mit dem gewöhnlichen Brennstrahl identisch ist und 
: ’ 2 © 
ss sich von diesem nur um die constante Strecke 7 


unterscheidet. 


Zum Schlusse erlaube ich mir auch an dieser 
Stelle, meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Professor 
Dr. Staude für die Anregung zu dieser Arbeit, sowie 
für die Anteilnahme, die er für dieselbe bewiesen hat, 
meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen. 
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